S. iP. 


LEOPOLD 


BUCHNAR »PIOTR- 


płk. b. Armii Krajowej 


z-ca inspektora rejonowego Inspekroratu A. K. „Marta“, z-ca dowódcy 106 D. P. 
A. K. Ziemi Miechowskiej, Kawaler Orderu Virtuti Militari kl. IV, V, Krzyża 
Walecznych po raz I, II i MI, Złotego Krzyża Zasługi z Mieczami i innych 


ur. 15. XI. 1892 r. zmarł śmiercią tragiczną dnia 15. VI. 1950 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim w Krakowie 
do mogiły ziemnej Partyzantów na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 30 marca 1957 r. o godzinie 15, o czym zawiadamiają: 


Rodzina i Koledzy. 
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